فة الكت سهان نين اضر الغلؤاة حفظة الله 
هل يختص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة ؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الجواب : الصحيح من أقوال العلماء أن الاعتكاف يشر ع في كل مسجد تقام فيه الجماعة ولا 
يختص بالمساجد الثلاثة . 

وهذا مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين . 

قال الله تعالى | ولا تباشروهنٌ وأنت عاكفون في المساجد { ولم ينبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم شيء يقيد هذا العموم . 

وقد صح عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة مشروعية الاعتكاف 
في كل مسجد تقام فيه الجماعة . 

بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد 
البي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى . 

وق ذلك حديث رواه البيهقي في سننه والطحاوي في مشكل الآثار عن حذيفة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة )) . 

وهذا الخبر معلول ولا يصح رفعه والمحفوظ أنه من قول حذيفة رواه عبد الرازق في الملصنف 
OER‏ 

ويجاب عنه بأنه حلاف عموم الآية ولا يجوز تقييدها .مثل هذا . 

الوجه الثابي : أن أكابر الصحابة على خلافه فقد أف علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس 
بالاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالف في ذلك بل كان هذا 
العمل مهو را نهم ف كل الأمصاز دون نكر إلا ما اء عن خذيقة رضي الله غنه وا أجل 

قاله 
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